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まを上のご注意 


製品を設置-ご使用になる前に必ずお読みください。 


このたびは 、 SPEEDIA N 6000をお買い上げいただきまして、まことにありびとうございます。 

この「取扱説明書」は 、 SPEEDIA N 6000を安全に正しくご使用いただくためにプ U ンタの正しい使いかた•点検•不具合 
び起さたとさの処置のしかたなどについて説明したものです。プリンタをご使用の前に必ずお読みください。ご使用中ちお手元 
に置いてご利用いただけるよラ、印刷してご使用ください。サーバーをご使用の場合は、本 CD - ROM のデータを共有フオルダ 
にコピーして、プ IJ ンタをご使用になる方全員び参照でさるようにしておくことをおすすめします。 

本書の適用機種 ： SPEEDIA N 6000 


( /王ぉ*、表刀3し、こ ） 

本製品は内部に高温-高電圧部品を使用しています。お客様や 
他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、本書 
では、製品の取り扱いを誤ったとさに生じる危害や損害の大さ 
さと切迫の程度ごとに、次のよラな注意表示をしています。 

この注意表示び付いた注意文を無視して誤った取 
A 警告り扱いをすると、人び死 t または重傷を負ラ事び 
あ0ます。 

このま意表示び付いた注意文を無視して誤った取 
么注意 り扱いをすると、人び傷害を負うまたは、財産に 
損害を与える事びあります。 


〔給表示について ） 

本書にはさらに次のよラな絵表示をしています。 

A 記号は「気をつけるべさこと」を意味しています。 
左の例は、高電圧部分につさ注意び必要なことを意味 
します。 

〇 記号は「してはいけないこと」を意味しています。 
左の例は、分解禁止を意味します。 

♦記号は 「しなければならないこと」を意味していま 
す。左の例は電源プラグをコンセントから抜かなけれ 
ばならないことを意味します。 













A 警告 


く電源に関する警告 > 

0 AC 1 00 V 、 己 0/60 HZ 、 1 5 A じ(上の専用コンセント 
外には接続しないでください。乂災•感電の恐れび 
あ0ます。 

〇 電源プラグやコンセント及び、プ IJ ンタ側の差し込み 
□(インレット）に付着したホコ IJ は、必ず取り除いて 
ください。そのまま使用していると、発熱や乂災の原 
因になる事びあります。 

© アース線を第3種接地工事をしたアース端テに接続し 
てください。アース接続びされないで、万一漏電した場 
合は、火災 • 感電の恐れびあります。アース接続びでさ 
ない場合は、お買い巧めの販売店にご相談ください。 

0 次のようなところには、絶対にアース線を接続しない 
でください。 

• ガス管(引乂や爆発の恐れびあります。） 

• 電話専用アース線および避雷針(落雷時に大量の電 
流び流れて危険です。） 

• 水道管(配管の途中びプラスチック等になっている 
事び多いため、アースの役割を果たしません。） 

^ タコ足配線や電源コードの継ぎ 
^ 足し(容量不足の延長コード)は 
使用しないでください。 

また、パソコン等の補助コンセン 
卜には接続しないでください。火 
災 • 感電の恐れびあります。 



を全上のご注意 


_ _ 么警告 

0 ^ 電源コードを傷つけたり、/ 

破損したり、加工しないで （s 
ください。また、重たいち 
のをのせたり、引っぱった< 

り、無理に曲げたりする*^ 

と、電源コードを傷め、乂災•感電の恐れびあります。 
電源コードに傷や亀裂び付いたとさは、すぐに使用を 
中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い 
ホめの販売店に連絡し、新しい電源コードに交換して 
<ださい。 

0 めれた手で電源プラグを抜さ差ししないでください。 
感電の恐れびあります。 

0 プリンタの電源スイッチを ON にしたままプラグを抜 
さ差ししないでください。プラグび変質し、乂災の原 
因になる事びあります。 

く製品の取り扱いに関する警告> 

0 製品の上に水の入った容器 
(コップ，花瓶 • 植木鉢など）や 
金属物（ク IJ ップ•ホチキスの 
針等）を置かないでください。 

こぼれたり、製品の中に入った 
場合、火災 • 感電の恐れびあり 
ます。万一製品の中に異物び 
入った場合は、すぐに電源を切り、電源プラグを抜い 
て、お買いホめの販売店にご連絡ください。 















A 警告 

C 万一製品から煙び出ている、変な臭いや異音びするな 
どの異常状態のまま使用すると、乂災•感電の恐れび 
あります。このようなときは、すぐに電源スイッチを 
切り、電源プラグをコンセントから抜いて、お買いホ 
めの販売店にご連絡ください。お客様による修理やま 
油は危険ですので絶対にしないでください。 

製品を分解 • 改造しないでくだ 
さい。乂災•感電の恐れびあり 
ます。製品の調整 • 点検の際は、 

お買いホめの販売店にご連絡 
<ださい。 

V_ J 





A 注意 


く電源に関する注意> 

© アース線は必ず、電源プラグをコンセントに差し込む 
前に取り付けてください。また、アース線を取り外す 
場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから 
取り外してください。 

0 電源プラグを抜くとさは、電源コードを引っぱらない 
でください。電源コードび傷つさ、乂災•感電の原因に 
なる事びあります。 


V _ J 


を全上のご注意 


A 注局 

0 電源コードは付属のもの I ツ外は使用しないでくださ 
し、また、付属の電源コードを他の製品に使用しないで 
ください。発熱や乂災の原因になることびあります。 

本製品を移動するとさや、お手入れのとさは、必ず電源 
^ プラグをコンセントから抜いてください。感電や、電源 
コードび傷ついて乂災の原因になる事びあります。 

^ 連休などで、本製品を長期間ご使用にならないとさ 
W は、安全のために必ず電源プラグをコンセントから抜 
いてください。 

パソコンと同じコンセントを使用すると、パソコンの 
画面びちらついたり、誤動作によりパソコンのデータ 
び消える事びあります。プ U ンタの電源コードをパソ 
コンと別の専用コンセントに差し替えてください。 

く設置場所に関するま意> 

0 湿気やホコ IJ の多い場所に置かないでください。火 
災•感電 • 故障の原因になる事びあります。 

プ IJ ンタ本体は床から 35 cm じ(上離して設置してく 
ださい。 

〇 安全のため温度や湿度び 
ち図で示す「使用範囲」の 
場所でご使用ください。 

また、プ IJ ンタの最高の 
性能を発揮するためには 
「推奨範囲」でのご使用を 
おすすめします。 
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_ A 注意 _ 

0 ^ ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、揮発 

性可燃物(強燃性スプレー等)やカーテンなどの燃え 
やすいものに近い場所には設置しないでください。乂 
災の原因になる事びあります。 

〇 狭い部屋で長時間使用するとさは、換気にご注意くだ 
さい。プ IJ ンタの排気び直接人に当たらないように設 
置してください。気分び悪くなることびあります。ま 
た、カーテンや衣類等に長期間排気び当たらないよラ 
にしてください。ミちれ(シ^び付くことびあります。 

0 製品の通風□を;^ぶびないでください。通風□を;^、さ 
いだまま使用すると、製品内部の温度び上昇して、乂 
災の原因になる恐れびあります。 

〇 キャスターび付いた台の上に設置するとさは、必ず 
キャスター止めをしてください。動いたり、倒れたり 
して、けびの原因になる事びあります。 

0 大切な家具などの上に設置しないでください。長時間 
同じ場所に設置してお < と、製品のゴム足び設置した 
場所に付着してミちす事びあります。 

0 テレビやラジオの近くに設置しないでください。受信 

障害の原因になる事びあります。 

\_ J 


を全上のご注意 


A 注意 


く製品の取り扱いに関するミち意> 


〇 シェルは必ず最後まで開けてください。途中で止めた 
り、開けたシェルに手を触れると、シェルび閉じて手 
などをはさまれ、けびをする事びあります。シェルを 
閉めるとさは必ず周囲の人の手や物をはさまないよ 
う十分ご注意ください。 


A 用紙排出□付近の定着器は高温になりますので手を 
触れないでください。やけどの原因になります。 



詰まつた用紙を取り除いたり、消耗品を交換するとき 
などはプ IJ ンタの突起部に触れてけびをしないよう 
にご注意ください。 


〇 詰まった用紙を取り除くとさは、内部に紙片び残らな 
しけうにすベて取り除いてください。紙片び残ったま 
ま使用すると乂災の原因になる事びあります。 

なお、用紙び定着器の内部に残って取り除けないとさ 
には無理に取らないで、ただちに電源を切り、お買い 
求めの販売店にご連絡ください。 


A 製品内部の電極や金属部品に手を触れないでくださ 
し、感電の恐れびあります。製品のお手入れは、必ず電 
源スイッチを切ってから行なってください。 


〇 布のカバーなどを掛ける場合は、電源を切った後、製 
品の内部び十分冷えさつてから掛けてください。製品 
の内部び熱いうちに掛けると、乂災の原因になる事び 
あ0ます。 
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A 注意 

〇 トナーやドラムに毒性はありませんび、トナーび手や 
皮膚についたときはすぐに洗い流してください。万一 
トナーび目に入ったときは、すぐに水道の水で目に 
入ったトナーを洗い流し、眼科医の診療を受けてくだ 
さい。 

〇 消耗品の交換の際は、トナーで周囲をミちさないように 
紙などを敷いて行なってください。万ートナーび衣服 
に付いたときは、めらさずに、掃除機で吸い取ってく 
ださい。 

く持ち運び-廃棄に関ずる注意> 

〇 製品を持ち運ぶ際は必ず 
4人け^上で運んでくださ 
し^。図のように製品の 
取っ手をしっかりと持っ 
て、静かに持ち上げます。 

腹を傷めたり、製品を落 
としてけびをしないよラ 
に十分ご注意ください。 

製品重量は、消耗品•オプ 
シヨン無しでも約 72 ks 
あ0ます。 

拡張ペーパフイーダ(オプシヨン)をご使用のとさは、 

本体から取り外して別々に運んでください。 

\_ J 
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を全上のご注意 


_ A ミ主意 _ 

^ 使用済みの消耗品は焼却しないでください。一部可燃 
一 性の材料を使用しているため、乂災 • やけど • ガスの発 
生などで思わめ事故の原因になります。カシオは地球 
環境保護のために、使用済みのドラムセットとトナー 
セットを無償で回収しています。詳しくは別売のドラ 
ムセットまたはトナーセットに同捆されている案内 
書をご覧< ださい。やむを得ず廃棄する場合は、一般 
の不燃物(廃プラスチック • 金属)扱いで廃棄してくだ 
さい。なお、地方自治体の条例により廃棄 • 分別の方法 
び指定されている場合はそれに従って廃棄して<だ 
さい。 

V _ J 






















特長 


カラー印刷び1分間に33枚、 
モノク□印刷び1分間に38枚で 
さて 

速し、 


64 bit 高速 RISC CPU とデータ 
高圧縮伸張機能で 

画像処理び 

速し、 


紙パス部とプ□セス部び上下に 
開< 

シエ J レ構造で 
操作が簡単 

マルチペーパフイーダから長い 
サイズの用紙に印刷びでさる 

長尺紙タオ応 




高解像度と新スクリー 
ンで、印刷び 

きれし、 



最大210 g / がの厚紙 
に印刷びでさる 

厚糸巧タオ応 


自動レジストレーシヨン調整と自 
動濃度調節で 

し、 つでち 
写真高画質 

トナーセーブ機能とスリーブ 
モード時 25 Wl ； n ^ の低消費電力 
で 

経済的 


コピーガード印刷 
スタンプ/フオームオーバーレ 
イ印刷 

合成/分割印刷など 

を彩な印刷機能 


オプシヨンの拡張ペーパフイーダ 
と大容量給紙装置を取り付けて 

最大已850枚 

大量巧刷 

( MPF 給紙100枚を含む） 
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本書中のマークと表記について 


( ィ —ソ I し一)し、こ J 

本書では、が下のマークによって、ご注意いたださたい重要 
事項や、取り扱い上の補足説明を記載しています。 

マークの付いている記述は、必ずお読みください。 


この記載に従わないで誤った取り扱いをすると、プ 
リンタび故障する事び想定される内容を記載してい 

_ます。_ ノ 


rzf 取り扱い上の補足説明や、ご確認いただきたいことを1 
記載しています。 


関連した内容の参照巧を示していまず。 

陪 この色になっている項目をクリックすると、該当する 
ページを参照できます。（元の画面に戻りたいときは 
Acrobat Reader のみ 「前の画面 J ボタンを押しま 
す。） 


( 表頁己 li --> し、し J 

本書では、パソコンのオペレーティングシステムをじ(下のよ 
うに省略して記載する事びあります。 

く正式名称> 

Microsoft ⑩ Windows ⑥98 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ⑩ Windows ⑩ Millennium Edition 日本語版 
Microsoft ⑩ Windows ⑩ XP Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ™ 2003日本語版 

く省略記載 > 

Windows 98 
Windows 2000 
Windows Me 
Windows XP 
Windows Server 2003 

総称する場合は 「 Windows 」 と記載する場合びあります。 
併記する場合は 「Windows 98/2000/ Me / XP / 
Server 2003」のように 「 Windows 」 を省略する場合びあ 
ります。 

〔 Windows の画面について ) 

本書に掲載の Windows のパソコン画励ま、特に指定びない限 
り 、 Windows XP の画面を例に使用してい妾す。 






















1. プリンタ各部の名祿と働を 


く正面> 

操作パネル 

プ IJ ンタの状態を表示したり、プ U ンタ 
の機能を設定するときに使用します。 

1®^ IJ ファレンスマニュアル 


メイン排紙部（フェイスダウン） 

印刷された用紙び印刷面を下にして（フェイ 
スダウン）出てさます。 

豚 八ードウエアマニュアル （38 ぺージ） 


フ □ント カバー 

ドラムセット、トナーセット、 
定着ク IJ ーナの交換や、紙詰ま 


りのとさに開けます。 

豚 八ードゥエアマニュアル 
(9 ぺージ、12ぺージ、 

16ぺージ、40ぺージ） 



マルチぺーパフイータ 

印刷する面を上向さにセツトします。 
特殊紙はここから給紙してください。 
豚 八ードゥエアマニュアル 
に7ぺージ） 

ライトカバー(本体給紙ガイド） 

紙詰まりのとさに開けます。 


ぺーパカセット （ A 3 ユニバーヴル） 

A 3 〜 A 日旧系列を含む）定型サイズの普通 
紙を550枚までセットでさます。 

豚 八ードウエアマニュアル （21 ぺージ） 


} 広張ペーパフイーダ（オプション） 

ペーパカセツトを装着する給紙ユニツトです。 
本体に4台まで装着でさます。 

豚 八ードウエアマニュアル （52 ぺージ） 
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1 .プリンタ各部の名称と働き 


く背面> 

外部装置接続コネクタ（オプション） 

オプションの給紙装置や排紙装置を接続するコネクタです。 
詳しくは各オプシヨン装置の説明書をご覧ください。 


アッパー排紙トレイ（フェイスアップ） 

印刷された用紙び印刷面を上にして（フェ 
イスアップ）出てさます。 


豚 八ードウエアマニュアル （62 ぺージ) 


大容量給紙装置 
接続コネクタ 


豚 八ードウエアマニュアル （38 ぺージ) 



フイニッシヤ装置 
接続コネクタ 


インターフェイスボックス 

オプシヨンの増設メモ U モジユールや、 
八ードディスクユニットは、この中に取 
り付けます。 

豚 八ードゥエアマニュアル 
(58 ぺージ） 


USB インターフェイスコネクタ 

USB インターフェイスケーブル 
を接続します。 (31 ぺージ） 



パラレルインターフェイス 
コネクタ 

プ IJ ンタケーブルを接続し 


両面カバー 

両面印刷ユニットを取り付け 
るとさに開けます。 

豚 八ードゥエアマニュアル 
(56 ぺージ） 


電源スイッチ 

「 I 」側を巧すと ON 
「0」側を巧すと OFF 

電源コード差し込み □ 

電源コードを差し込みます。 

拡張 I / F ボード挿入口 

LAN I / F ボードのいずれか1枚び装着でさ 
ます。 


ます。豚 （30 ぺージ） 豚 八ードウエアマニュアル （57 ぺージ) 
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2. 同捆品の確認 


•捆包箱に次のものびそろっているか確認してください。もし不足しているものびあれば、お買い巧めの販売店にご連絡ください。 


く本体> 



—取扱説明書について- 

本プ IJ ンタの取扱説明書は CD - ROM 内に収録されています。製本された取扱説明 
書は同捆されていませんのでご注意ください。 

八ードウエアマニュアル「付録8.マニュアルの印刷とキーワードによる検索方 
法」 （ 104ぺージ） 

取扱説明書の一部を抜俾して、クイックガイドにまとめてありますのでごま用ください。 



ドラムセツト （4 本) 


トナーセツト （4 本) 


電源コード 



(ホルダ付さ) 



クイックガイド 設置手順書 

(ケース付さ） 


アッパー排紙トレイ 
(本体に実装済み） 



安全上の 保罰書請ホ用 

ご注意 八ガキ 






















3. 設置場所の選定 


〔3.1設置に適した場所 ) 

次のよラな場所に設置してください。 

•プ IJ ンタの重量（約 185 kg ) び十分耐えられる水平で安定した場所 

(標準実装状態で約 85 kg 、 全てのオプション類を実装すると約 185 kg になります。） 

•プ IJ ンタ専用のコンセント （ AC 100 V 、50/60 HZ 、15 AI ソ上、アース端子付さ）び確保でさる場所 
(プ IJ ンタと同じコンセントから他の機器（パソコン等）の電源を取らないでください。） 

• 密閉されていない風通しの良い場所 
• 直射日光び当たらない場所（3,000 Lux I ツ下を推奨） 

•用紙のセットや消耗品の交換等び無理なくでさるスペースび確保でさる場所（次項の「設置スペース」参照) 
• I ツ下の環境条件を満足する場所 

•温度：10〜33む （15 〜27むを推奨） 

• 湿度： 20〜80% (35 〜70%を推奨） 

(ただし結露しないこと） 

• 水平度：1 .0° I ツ下 
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3-2 設置スペース 



♦プ IJ ンタ本体を床面にじかに設置しないで、 35 cml ツ上離 
して設置することをおすすめします。ホコリによる故障の 
原因になることびあります。 

♦設置台はオプションの N 5専用デスク ( N 5- DESK ) また 
は、拡張2段給紙ユニット ( N 50- CPF 2 C ) ，拡張1段給 
紙ユニット ( N 50- CPF 1 C ) のご使用をおすすめします。 



3. 設置場所の選定 



《キャスターの寸法は拡張2段給紙ユニット用の 
ちのです。 


•キャスター付さの台に設置するとさは、必ずキャスター止 
めをして < ださい。 
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こ 3.3 設置に不適当な場所 ) 

次のような場所には設置しないでください。 


_ A 注局_ 

K ) 湿気やホコリのをい場所に設置しないでください。 
プリンタ本体は床か5 3曰 cm じ Lb 離して設置するこ 
とをおすすめします。 

乂災•感電-故障の原因になる事びあります。 

ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、揮発 
性可燃物（強粘性スプレー等）やカーテンなどの燃え 
やすいものに近い場所には設置しないでください。 
乂災の原因になる事びあります。 

(\) 狭い部屋で長時間使用するときは、換気にご注意くだ 
さい。 

fX ) 製品の通風口をふさびないでください。 

通風□を;;^^さいだまま使用すると、製品内部の温度び 
上昇して、乂災の原因になる恐れびあります。 

(X) 大切な家具などの上に設置しないでください。 

長時間同じ場所に設置してお < と、製品のゴム足び付 
着して、大切な家具をミちす事びあります。 

fX ) テレビやラジオの近くに設置しないでください。 

受信障害の原因になる事びあります。 


3.4 設置台について 


3. 設置場所の選定 


設置台はプ IJ ンタの底面より広く、丈夫で水平な台に設置し 
てください。 

プリンタのゴム足び台から外れていたり、2つ上の台にま 
たびって設置したり、段差びあるような場所に設置すると、プ 
U ンタの内部機構に無理な力びかかり、画像不良や、紙詰まり 
び発生しやすくなります。そのまま使用すると故障の原因に 
なりますので絶対に避けてください。 


Qi 

I ja 


ミ几巧ム 

日又直 □ 

777777777 



ミ几單ム 

日又直 □ 

777777777 
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3. 設置場所の選定 


こ3•己プリンタを持ち運ぶ際の注意 ） 


_ A ミ主局_ 

〇 製品を持ち上げる際は、必ず4人む上で作業してください。 

製品の重量は消耗品やオプシヨン無しでち約 72 kg あります。無理な姿勢で持ち上げて腹を痛めないようご注意くださ 
い。 

図のように製品の取っ手をしっかりと持って、水平に持ち上げてください。取っ手外の場所に手をかけたり、傾けて 
持ち上げるとプ IJ ンタの破損および落下によるけびの恐れびあります。 




争取っ手 
^取っ手 


A プリンタをキャスター付きの台に乗せるときは、必ずキャスターを固定して動かないようにしてか5作業してください。 

■ 作業中に台び動くとプ IJ ンタの落下などによりけびの原因になる事びあります。 
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4 -輸送用の緩衝ネオの取りかし 


プ IJ ンタ本体には輸送用緩衝材び取り付けられています。 
下の手順に従って全ての緩衝材を取り外してください。その 
まま電源を入れると、故障の原因になる事びあります。 

こ 4.1 転写ベルト緩衝材の取りタル ） 




7フ□ントカバーを開け 

ま 9 〇 


2定着解除レバーの緩衝 
材を取りがしまず。 


3 □ックレバーを解除 
(左）側に倒しまず。 
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4シてル解除ボタン（ち 
側の取っ手）を押しな 
び 5 ゆっくり持ち上げ 

よ9 〇 


0シェルを側の取っ手には 
解除ボタンびありません。 
シェル□ックの解除はち 
側の取っ手で行なってく 
ださい。 


S シェルをいっぱいに止 
まるまで開けまず。 


_ A ま局_ 

〇 ドラムセットやトナー 
セットび装着されていな 
い状態では、シェルび勢い 
よ < 開さますので、ゆつ< 
りと開けて < ださい。 



































































































_ A 注意 _ 

A シェルは必ず最後まで開けてください。 

途中で止めたり、開けたシェルに手を触れるとシェルび 
開じて手などをはさまれ、けびをする恐れびあります。 

プリンタ内部の部品に手を触れないでください。 

部品のエツジ等でけびをする恐れびあります。 



6 乾写べルトの緩衝材 


(4 個）を取り外しまず。 


転写ベルト（プリンタ内部の黒いベルト）の上に物を 
落として傷を付けないようご注意ください。印刷不 
良や転写べルト切れの原因になることびあります。 


4. 輸送用の緩衝材の取り外し 



7ぺーパカセツトをプリ 
ンタか5引を出しまず。 



8 ぺーパカセット内の緩 
衝材（ダンボール1個) 
を取りがしまず。 


お本体と一緒に拡張ペーパフィーダや両面印刷ュニッ 
卜、 LAN ボード等のオプション品をご購入されている 
場合は、似降の設置を行なう前に、各オプション品に 
同個されている取扱説明書を参照して、オプション品 

の取り付けを巧に行なつてください。 

V _ J 
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次にドラムセツトを取り付けます ^ 
































































已.消耗品の取り付け 


〔已 .1 ドラムセットを取り付けます ) 

ドラムセットは、色別にブラック、イエロー、シアン、マゼン 
夕の4種類びあります。ドラムセットの装着口にを装着する 
ドラムセットの色び示してあります。が下の手順で同じ色の 
ドラムセットを取り付けてください。 

※似下の手順はマゼンタ用のドラムセットをプリンタに取 
り付ける手順ですび、その他のドラムセツトも同様に取り 
付けてください。 



7 フ□ント カバーを 開け 
永 9 〇 





□ ックレバーを 解除 
(左）側に倒しまず。 
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3 シてル解除ボタン（ち 
側の取っ手）を押しな 
び5ゆっくり持ち上げ 

よ9 〇 



4 シてルをいっぱいに止 
まるまで開けまず。 


A ま局 

ドラムセツトやトナー 
セツトが装着されていな 
し、が態では、シェルび勢い 
よ < 開をますので、ゆつ< 
りと開けて < ださい。 





































































5 ドラムセットを箱か 5 
取り出し、 テープを は 
びしまず。 


因このときはまだドラムカ 
バーを外さないでくださ 
し、。 



6 ドラムセット挿入□の 
レールに、ドラムセッ 
卜のツバび掛かるよう 
にセツトしまず。 



7 ドラム カバーを 手で支 
えなび5、ドラムセット 
だけを押し出ずよラに、 
奥に突き当たるまで 
まっすぐ差し込みまず。 


5. 消耗品の取り付け 



扫 5 から 7 の手順を繰り 
返して、4色全てのド 
ラムセツトを取り付け 
ふ 9 〇 

因ちか5順にマゼンタ、シ 
アン、イエ□一、ブラック 
の順です。 


転写ベルト（プリンタ内部の黒いベルト）の上に物 
を落として傷を付けないようご注意ください。 

クリツプや ステープラーの 針などの異物をプリン 
夕内部に落とさないようご注意ください。 


次にトナーセツトを取り付けます ^ 























〔已 .2 トナーセットを取り付けます ') 

トナーセットは、色別にブラック、イエロー、シアン、マゼン 
夕の4種類びあります。トナーセットの装着□にち装着する 
トナーセットの色び示してあります。じ(下の手順で同じ色の 
トナーセットを取り付けてください。 

※似下の手順はマゼンタ用のトナーセットをプリンタに取 
り付ける手順ですび、その他のトナーセツトも同様に取り 
付けてください。 



7トナーセツトを箱から 
取り出し、図のように 
よく振って、中の卜 
ナーび片寄5ないよラ 
にしまず。 



トナーシール^- J 化 

はびしまず。 
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5. 消耗品の取り付け 



3 トナーセツト挿入□の 
レールに、トナーセツ 
卜のツバび掛かるよう 
にセツトしまず。 



4トナーセットを奥に突 
を当たるまでまっすぐ 
差し込みまず。 



5トナーセツトの連結レ 
バーを倒してドラム 
セツトにカチツと□ツ 
クしまず。 








































6 7 か 5 5 の手順を繰り 

返して、4色全てのトナー 

セツトを取り付けます。 

なちか! 5 順にマゼンタ、シアン、 
イエ□-、ブラックの順です。 


7定着クリーナを定着ユ 
ニットの溝に沿ってス 
ライドさせなび5力 
チッと□ックずる位置 
に取り付けまず。 



8 シェルをゆつくり閉 
め、両手で巧して力 
チッと□ックします。 

_ A を局 _ 

〇 シェルを閉めるときは、 
周囲の人の手や物をは 
さまないよう十分ごを 
意ください。 


5. 消耗品の取り付け 



3 □ックレバーを□ック 
側（上向き）に起こして 
□ックしまず。 

□ックレバーび固いと^ 
さは、もラー度シェル 
を閉めなおして<ださ 


し、。 

v _ 



10 付属品のクイックガイ 
ドのケースを、裏面の 
台紙をはびしてフ□ン 
トカバー内側の1段へ 
こんでいる場所に貼り 
付けまず。 



n フ□ントカバーを閉め 
よ9 〇 


次に用紙をセットし ます^ 



















































































己- 3 用紙をセツトしまず 


ここでは、ペーパカセツトに普通紙をセツトする方法を説明 
します。 

※使用でさる用紙の種類や取り扱いにはミち意び怒要です。 

ノ V — ドウエアマニュアル「付録2•用紙について J 
(94 ぺージ） 



7 ぺーパカセツトをプリ 
ンタか5引を出しまず。 


因通常はペーパカセットを 
プリンタから取り外さな 
いで < ださい。 

V _ _ _ J 
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5. 消耗品の取り付け 



2後ガイドの固定クリッ 
プをつまみなび5、使 
用する用紙サイズの位 
置に固定しまず。 


因固定クリップのツメび力 
セットの溝に固定されて 
いることを確認してくだ 
さい。 

V_ J 



3 印刷する面を下向きに 
用紙をそろえてセット 
し、横ガイドの□ック 
レバーをつまみなび 
5、用紙に軽く当たる 
位置に調整します。 


0横ガイドを用紙に強く押 
し付けないでください。 
紙詰まりの原因になるこ 
ことがあります。_ ノ 















































































4 横ガイドのラベルの ▼ 
マークより下になるよ 
うに、入れすざた用紙 
を取り除きます。セツ 
卜できる用紙の量は力 
セツトの種類や用紙の 
厚さによって違います 
のでご注意ください。 



5 セットした用紙サイズ 
に、用紙サイズダイヤ 
ルを合わせます。 


因マルチぺーパフィーダに用紙をセットする方法は、 

豚 八ードウエアマニュアル I ' S . A マルチぺーパフィー 
ダ ( MPF ) か5の給紙」 （27 ぺージ） を参照してくだ 
さい。 

\- J 


5. 消耗品の取り付け 



6ぺーパカセットをプリ 
ンタの奥までゆっくり 
巧し込みまず。 


次に電源コードを接続し ます^ 

















































6. 電源コードの接続と動作確認 


A 警告 

く電源に関ずる警告> 

0 AC 1 00 V 、50/60 Hz 、 1 5 AI ツ上の専用コンセント 
外には接続しないでください。乂災•感電の恐れ 
びあります。 

〇 電源プラグやコンセント及び、プ IJ ンタ側の差し込 
み□(インレット）に付着したホコ IJ は、必ず取り除 
いてください。そのまま使用していると、発熱や乂 
災の原因になる事びあります。 

© アース線を第3種接地工事をしたアース端テに接 
続してください。アース接続びされないで、万一漏 
電した場合は、乂災•感電の恐れびあります。アース 
接続びできない場合は、お買いホめの販売店にご相 
談ください。 

0 次のよラなところには、絶対にアース線を接続しな 
いで < ださい。 

• ガス管(引乂や爆発の恐れびあります。） 

• 電話専用アース線および避雷針(落雷時に大量の 
電流び流れて危険です。） 

• 水道管(配管の途中びプラスチック等になってい 
る事び多いため、アースの役割を果たしません。） 

V_ J 


A 警告 


^ タコ足配線や電源コードの継ぎ 
足し(容量不足の延長コード)は 
使用しないでください。 释 

また、パソコン等の補助コンセ 
ントには接続しないでくださ 
し、乂災 • 感電の恐れびあります， 


綱# 

米觀>な章^ 



0 電源コードを傷つけた 
り、破損したり、加工しな 
いでください。また、重た 
いちのをのせたり、引つ 
ぱつたり、無理に曲げた 
りすると、電源コードを傷め、乂災 • 感電の恐れびあ 
ります。電源コードに傷や亀裂び付いたとさは、す 
ぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜 
いて、お買い求めの販売店に連絡し、新しい電源 
コードに交換してください。 



0 めれた手で電源プラグを抜さ差ししないでくださ 
し、感電の恐れびあります。 


0 プ IJ ンタの電源スイツチを0 N にしたままプラグを 
抜さ差ししないでください。プラグび変質し、乂災 
の原因になる事びあります。 













A 注意 


く電源に関するミち意 > 

© アース線は必ず、電源プラグをコンセントに差し込 
む前に取り付けてください。また、アース線を取り 
外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜い 
てから取り外してください。 

^ 電源プラグを抜くとさは、電源コードを引っぱらない 
^ でください。電源コードび傷つさ、乂災•感電の原因に 
なる事びあります。 

0 電源コードは付属のちの I ツ外は使用しないでくださ 
し、また、付属の電源コードを他の製品に使用しないで 
ください。発熱や乂災の原因になることびあります。 


^ 本製品を移動するとさや、お手入れのとさは、必ず 
W 電源プラグをコンセントから抜いてください。感電 
や、電源コードび傷ついて乂災の原因になる事びあ 
ります。 


C 連休などで、本製品を長期間ご使用にならないとさ 
は、安全のために必ず電源プラグをコンセントから 
抜いてください。 

〇 パソコンと同じコンセントを使用すると、パソコン 
の画面びちらついたり、誤動作によりパソコンの 
データび消える事びあります。プ IJ ンタの電源コー 
ドをパソコンと別の専用コンセントに差し替えて 
ください。 


6. 電源コードの接続と動作確認 
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〔 6.1 電源コードを接続します ） 

消耗品やオプシヨンの取り付けび終了したら、電源コードを 
接続してプ U ンタの動作確認のためにステータスシートを印 
刷します。 



プリンタの電源スイッ 
チび OFF になつている 
ことを確認してか5、 
電源コードをプリンタ 
に差し込みまず。 


A ミ主意 


0 

〇 


電源コードは付属のもの似外は使用しないでくださ 
い。また、付属の電源コードを他の製品に使用しないで 
ください。発熱や义災の原因になることびあります。 
アース線はおず、電源プラグをコンセントに差し込む 
前に取り付けてください。また、アース線を取り外す 
場合は、おず電源プラグをコンセントか5抜いてか5 
取り外してください。 


6. 電源コードの接続と動作確認 


2電源プラグをコンセン 
卜に差し込みまず。 


;_ A 警告 _: 

A このときアース線は公ず接続してください。アース接 
続しないで万一漏電した場合は、义災•感電の恐れび 
あります。 

_詳しくは豚 警告に4ぺージ）を参照してください。 

3 電源スイッチを ON に 
します。 


電源投入直後は、プリンタのリセット音（機構部を初期状 
態に動かす音）び出ますび故障ではありません。_ ノ 


電源スイッチの 
OFF ^ ON 間隔は3 
秒な上あけてください。 

\_ J 
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電源スイッチを ON にするとプ U ンタはじ(下のように動作し 
ます。 


イこシャルチェック • プ U ンタの U セット音びしま 

す。 

• 全てのランプび一度点灯しま 
す。 

• 表示パネルび左図のよラに表 
示されます。 * * 部分に 
チェック内容び表示されま 
す。） 

• データランプとメッセージラ 
ンプび消灯し、表示パネルび 
通常表示になれば、印刷可能 
な状態です。 

• 電源ランプび点滅していると 
さはウ オームアップ 中です。 

ウオーム アップ中は データの 
受信はでさますび印刷でさま 
せん。 ウオーム アップび終了 
すると慮大 16 己秒後）電源 
ランプび点灯に変わり、印刷 
を開始します。 





通常表示（例） 

インサツテ'' キマス 


6. 電源コードの接続と動作確認 


因エラーメッセージび表示されたときは、 八ード 
ウェアマニュアル「6.1表示パネルのメッセージと処 
置方法 J (64 ページ） を参照して正しい処置をしてく 
ださい。 

V_ J 


次にセルフプリント(ステータスシート)の EP 刷をします 








6.2 セルフプリント(ステータスシート)の印刷 


プ IJ ンタの設置び終わりました。プ IJ ンタの動作確認のため 
にセルフプ IJ ントを行ないます。 


セルフプリントの印刷 

次の手順に従ってセルフプ IJ ントを行なってください。 


をンライン) を押しなびら 
電源 ON 



7 A 4 用紙をぺーパカセツ 
卜に入れまず。 

2 (オンライジ )ボタンを 
巧しなび5電源スイツ 
チを ON にしまず。 

3 Initializing … 

と表示されている間は 
(オンライジ )ボタンを巧 
し続けまず。 


6. 電源コードの接続と動作確認 



* セルフインシ '' * 


: ンライン )を 
■離す 



インサツテ'' キマス 


4 * セルフインジ*と 
表示されたら( :オンライシ ) 
ボタンか5手を離します。 

5 電源ランプび点滅か5 
点なに変わるとセルフ 
プリントを開始します。 

6 セルフプリントび終わ 
ると通常状態に戻りま 
す。 
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セルフプリントの結果 

セルフプ U ントを行なうと、次のようなセルフパターンび印刷されます。 


6. 電源コードの接続と動作確認 
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次にパソコンに接続しまず ^ 








































■7 •パソコンとの接続 


ノ（ソコンに接続する方法はパつレルインターフエイスケー つ 
ルや、 US 目ケーブルで接続する□一カル接続と 、 Ethernet 
インターフェイスケーブルで接続するネットワーク接続び可 
能です。 


因 ネットワーク接続するためにはプリンタに LAN ボー 

\イソト _ _ 

ド（オプション）を取り付けるお要びあります。 


こ 7.1 パラレル接続の場合 ） 



プリンタ背面のインター 
フェイスコネクタ（セント □ 
ニクス準拠3目ピン）に、プ 
リンタケーブルのコネクタ 
を差し込み2本のクリツプで 
固定しまず。 


^|||長 プリンタケーブルを接続する前に、公ずパソコンと 
プリンタの電源を切つてください。 

V_ J 


面 

ポイント 


が 

ポイント 


本プリンタは ECP (Extended Capabilities Port : 
1284準拠）をヴポートしていますび、 ECP で使用す 
るときは l " CP - CA 554 (オプションが ( DOS / V 機用) 
のプリンタケーブルをご使用ください。また、パソコ 
ン側も ECP モードをヴポートしているお要びありま 
す。詳しくはパソコンの取扱説明書をご覧ください。 
各社パソコンの純正プリンタケーブルをご使用にな 
る場合は、 VCCI 適合のために、おずケーブルとコネク 
夕びシールドされたものをご使用ください。シールド 
されていないものを使用すると電波障書の原因にな 
る事びあります。 


次にネットワーク接続をします ^ 





























7-2 USB 接続の場合 



プリンタ背面の USB イン 
ターフェイスコネクタに 
USB ケーブルを差し込みま 
ず。 


fa us 目ケーブルは USB 1.1 または us 目 2.0 対応のツイス！ 

ホイソト 

トペア、シールドタイプのケーブルをご使用ください。 

v _ J 


7.3 ネットワーク接続の場合 


7.パソコンとの接続 



プリンタ背面の LAN ボード 
(オプション）に Ethernet 
ケーブルを差し込みまず。 


が Ethernet ケーブルは、ホ 

ホパント 版のシールドツイストぺ 
アケーブル（カテゴリー 
曰 S T P を推奨）のスト 
レートケーブルをご使用 
<ださい。 


が LAN ボード（オプション）の取り付け方法は 八一 
ドウエアマニュアル「オプションについて J (52 ペー 
ジ） を参照してください。 

因 LAN ボードにはあ5かじめ IP アドレス等の設定をし 
ホィノト ておくお要びあります。詳しくは LAN ボードに同個の 
マニュアルに D - R 0 M 内 PDF マニュアル）を参照し 
て < ださい。 

因一部のスイッチング HUB 、 パラレルー LAN 変換アダ 
ホィノト プタ、プリンタ切り替え機をプリンタに接続すると正 
しくデータ転送びできない場合びあります。正しく 
データ転送できないときは、これ5の中継機器を外し 
て、直接接続する方法をお試しください。 

(パソコンとプリンタを LAN ケープ J レで直接接続する 
ためには、ク□ス配線の LAN ケーブルび怒要です。） 

V_ J 


次にパソコンのセットアップをします ^ 

































8 •パソコンのセットアップ 


プ IJ ンタに同捆の CD - ROM には、プ U ンタをご利用いただくために必要なプ IJ ンタドライバなどの各種ソフトウェアおよび取 
扱説明書び収められています。 

プ U ンタをご利用いただくためには、少なくともプ IJ ンタドライバのインス!-ールび必要です。 [1^34 ページ 

CD - ROM をパソコンにセットし、じ(下の手順および画面の指示に従ってプリンタドライバと、ご希望のソフトウェアをセット 

アップして < ださい。 

■ソフトウェアの導入 

CD - R 日 M を、ご導入いただくパソコンの CD - ROM ドライブにセットしてください。 

CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットすると、スタートアップメニュー（図 8—1) び表示されます。（しばらく待ってち、 
自動的にスタートアップメニューび表示されない場合には、エクスプ□-ラなどから CD ドライブを表示し、 startup . exe を実 
行してください。） 

P USB ケーブルを使ってプリンタをご利用いただく場合のごま意-1 

• US 目を使用できる 0 S 環境は 、 Windows Me / Windows 2000 / Windows XP / Windows Server 2003びプレ 
インストールされたパソコンまたはク IJ ーンインストールされたパソコンに限ります。 

その他の環境や、アップグレードした 0 S での動作は保罰されません。 

• 0 S の起動中や、プラグ•アンド•プレイの検索•設定中、印刷中に US 目のプラグの抜さ差しを行なわないでください。 

• US 目プラグの抜さ差しは、十分な間隔 （5 秒程度）を置いて行なってください。 

• US 目八ブを経由してプ IJ ンタとパソコンを接続したとさに、正しく動作しない場合びあります。 

このような場合には、パソコンとプ IJ ンタを直接接続するよラにしてください。 

• US 目ケーブルを接続しても、全くパソコンび反応しない場合には、パソコン、プ IJ ンタの順に電源を入れなおし 、 USB 
ケーブルをつなざ直してみてください。 

• US 目デバイスを複数台接続した場合、 US 目の仕様上印刷速度び低下する場合びあります。 
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8 .パソコンのセツトアップ 


■スタートアップメニュー 



図 8-] 


スタートアップメニューは、 CD - ROM に収録されている各ソフトウェアの導入をご案内 
します。 

ご希望の項目のボタンをクリックしてください。 

主なボタンの説明をじ(下に示します。 

•セットアップ 

プ IJ ンタ用ソフトウェアをセットアップします。 [1^34 ページ 
• 取扱説明書 

取扱説明書の表示•セツトアップを行ないます。 35ページ 

• CD 参照 

CD のフオルダを表示します。 


• PRiWAVE 体験版 

CASIO PRiWAVE 体験版を収録しています。 
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■セツトアップ 


8.パソコンのセツトアップ 




図8 - 3 



図 8-4 


セットアップボタンをクリックすると、セットアップをご案内するウィヴードび実行さ 
れます。ウィヴードの画面メッセージにしたびって、セットアップに必要な項目を各画 
面で設定して、「次へ」ボタンで進行していきます。セットアップに必要な項目の設定び 
完了すると、ファイルのインス!-ールび開始されます。 

セットアップウイザード （36 ぺージ） 


•プリンタドライバ 

Windows 用プリンタドライバです。 Windows で印刷を行なうために必要です。 
標準構成でインス I -ールされます。 

• C 叩 y Guard system files 

プ U ンタドライバにコピーガード印刷機能を追加します。 

標準構成でインス I -ールされます。 

• SPEEDIA マネー ジャ 

プ IJ ンタ監視ツールです。プ IJ ンタの状態（用紙補給/紙詰まり等）を画面に表示す 
ることびでさます。 

標準構成でインス I -ールされます。 

• REPORT HOLDER エディタ 

印刷文書を一旦保留して、ページの並べ替えなどを行なラための機能を付加します。 
標準構成でインス I -ールされます。 

•ユーティリティーノ V — ドディスクツール 

プ IJ ンタに内蔵された八ードディスクのファイルを削除するソフトウエアです。 

標準構成ではインス I -ールされません。 
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8 .パソコンのセツトアップ 


■取扱説明書 



図8 - 5 


CASIO SPEEDIA ストトアク 7 •メ こ广 に|1 口 IIX I 


心、、 各植が仆''の参照 

Wmj かイトな W 下の巧雕励こなっていまもこ’段こなりたい力''仆ちウリッウしてください。 



クイックカソド 


雞加まをちま']リン，ドラ細ンストがまま胞巧されてい 


鶴!微醫籍赫鷄严雲、]，細を本的ね巧 



Casio.CO. lo/oor/ く 戻る(段 J_ 閉じる© | 

図8 - 6 



取扱説明書ボタンをクリックすると、選択画面（図8 — 5) び表示されます。 

• 取扱説明書の参照 

CD - ROM に収録されている取扱説明書を参照するためには、「各種ガイドの参照」 
または「各種マニュアルの参照」をク IJ ックしてください。 

さらに取扱説明書のトピックび表示されます（図8-6、図8 -7) ので、ご覧に 
なりたいトピックをクリックして<ださい。 

(取扱説明書をご覧いただくためには 、 Adobe Reader などの PDF 文書を表示可能 
なビューアびインストールされている必要びあります。インストールされていない場 
合は 、 Adobe Reader をインストールするかどうかを確認するメッセージび表示され 
ますので、インストールしてもよろしければ、「はい」を選択してください。） 

•取扱説明書のインストール 

取扱説明書を八ードディスクにコピーしてからご参照いただくためには、「取扱説明 
書のインストール」をクリックしてください。 

取扱説明書をインス I -ールするためのウィヴードび実行されます。 

画面のガイドに従って、インス I -ールを行なってください。 

• Acrobat Reader のインストール 

Adobe Systems 社の Adobe Reader をパソコンにインストールします。 
CD - ROM に収録されている取扱説明書の文書フオーマツトに対応したビューアです。 


図 8-7 
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8 .パソコンのセツトアップ 


■セットアップウイザード 

セットアップ完了時にパソコンを再起動する必要びあることびあります。必ず実行中のアプ U ケーシヨンを終了してからセッ 
トアツプを開始してください。 



図8 - 8 



図8 - 9 


CASIO SPEEDI 冉 



図 8- ]0 


•セットアップウイザードの開始 

プ IJ ンタウイヴードび表示されたら、「次へ」ボタンをク IJ ックして、次の画面に進み 
ます。 


•セットアップタイプ 

セットアップの方法を選択します。 

通常は、「標準」を選択してください。標準的なソフトウェアの構成でセツトアップを 
実行します。 


「カスタム」を選択して「次へ」ボタンをク IJ ックすると、セットアップするソフトウエ 
アを選択するコンポーネントの選択画面（図8— 1 0) び表示されます。 

この画面では、インストールしたいソフトウエアにチェックをして、「次へ」ボタンを 
ク IJ ックします。 
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8 .パソコンのセツトアップ 



図 8- 11 


CASIO SPEEDI 冉 


711クうムフか夕の这巧 


フでゲラムフがレかろ涯巧してください。 




フでゲラムフがけ''(り: 

| : g 抽 


巧なのつオルゲが: 


_ <戻る(巨） _[ みへの)> I キか拉レ」 

図8—]2 


ゎイも]ピ-の巧も 

ゎイルの]ピ-鋪前台する前こ、誦さち内きを確5してください。 

記ちを巧記して、をををぶ要とする巧合 I ま辰る]ホ''タンをウリッウします。 
ホ'取をクリックすると、フ7イルの]ピ-ぞ亂をします。 


現なの設走でよい巧合は、じたへ] 


叙ご 


J 7 ;丈へ咱)> ] ゎンセル J 

図 8- ]3 


• インストール巧フオルダの指定 

この画面では、ソフトウエアのファイルをコピーするフオルダ名を指定します。 
(ここで指定したフオルダじ(外にち、必要なファイルびシステムのフオルダなどにコ 
ピーされます。） 

この画面は、選択したソフトウエアにより表示されないことびあります。 


•プ□グラムフオルダの選択 

スタートメニューのプ□グラムフオルダに、ソフトウエアのアイコンを登録します。 
登録するフオルダ名を指定してください。通常は 、 「CASIO SPEEDIA 」 のまま変更 
せずに「次へ」ボタンをクリックしてください。 

この画面は、選択したソフトウエアにより表示されないことびあります。 


•フアイルコピーの開始 

ファイルのコピーを開始します。設定した内容を確認して「次へ」ボタンをク IJ ック 
してください。 
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8 .パソコンのセツトアップ 



図 8- ]4 


•プリンタの選択 

プ IJ ンタドライパをセットアップします。 

ご利用いただくプリンタ機種を選択し、オプションを設定して「次へ」ボタンをク IJ ッ 
クして< ださい。 

この画面はセツトアップタイプ「標準」、または「カスタム」でプ IJ ンタドライバを選 
択した場合に表示されます。 



図 8- ]5 


•セットアップ方法の選択 

使用するプ IJ ンタとの接続の仕方によって、セットアップ方法を選択し「次へ」をク 
IJ ックしてください。 

この画面はセットアップタイプ「標準」、または「カスタム」でプ IJ ンタドライバを選 
択した場合に表 TJX されます。 

それぞれのセットアップ方法を選択した場合の操作は下記ページをご参照ください。 

「ネットワークプ IJ ンタのセットアップ」 （1^41 ページ 

「 US 目接続セットアップ」 （1^43 ページ 

「 LPT 接続セットアップ」 52ページ 

「マニュアルセットアップ」 （1^53 ぺージ 



図 8- ]6 


#ファイルのコピー 

各セットアップ方法で設定を行ない、その内容に基づいてファイルのコピーとソフト 
ウェアの登録び実行されます。 
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卜〇ェ 7 のインストール 




インストールを沒斤した巧合、システムのめ巧がおねわれた0、システム 
がす安ちじねるねど、まスね巧まを弓 I き€こすち因とねる巧を巧があり 
ま才。今すぐインストールを中がし、リフトウェアペシ巧にま乾して 
Windows nil の贾ちテストに合巧した; y フト〇ェアを人手ずるしとを、 
Microsoft tt なく巧爱します。 


[ 続行に） ][ イシスドこ化測亭正留 '謂 


図 8- ]7 


ー ドウ:!;アのインスト T ル 


/,\ このハ-ドゥ I ァ: 

^ プリンタ 


をほ用するためじインスト-ルしようとしているソフトウ王アは、 Windows 紳との 
互か住を偽正する Windows □ゴテストに合巧していません。 

じ のテストがま■をで’ある巧由） 

イシストールを援巧した巧合、システムのめ巧が巧なねれ巧、システム 
げす安ちじなるなど、をスなちまを引き起こす巧因とわる可おながあり 
ます。今すぐインストールを中巧し、 Windows 日ゴテストじ合巧した y フ 
トウがげ入手巧をかどうか、/、-ドウ巧ペンタ-に巧夏されることを、 
Microsoft はがわ巧めします。 


[ 続行に） ] r 朽ス円刷亭 jE 留] 


図 8- ]8 



図 8- ]9 


8.パソコンのセツトアップ 


コピーの実行前後に、いくつか確認のためのダイア□グび表示されることびありま 
す。 


ファイルのインストール前に Windows XP/Server 2003では図 8- 17、図 8- 
18 、 Windows 2000では図 8- 19のダイア□グボックスび表示されることびあ 
ります（プ IJ ンタドライバをセットアップしない場合には表示されません)。 

「続行」ボタン (Windows 2000では「はい」ボタン）をク U ックして、セットアッ 
プを続行してください。 

この他にち、セットアップするソフトウエア固有の情報を表示するダイア□グび表示 
されることびあります。 

各ダイア□グのメッセージにしたびって、セツトアップを進めてください。 
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8 .パソコンのセツトアップ 



•セットアップの完了 

じ(上でソフトウエアのセットアップは完了です。「完了」ボタンをク IJ ックして、セッ 
トアップを終了してください。 

図 8-21 「コンピュータを再起動する必要びあります。」のメッセージび表示された 
場合には、「はい、今すぐコンピュータを再起動します。」を選択し、「完了」ボタンを 
ク IJ ックして、パソコンを再起動するようにしてください。 



図8 — 21 


似上でプリンタのセツトアップは完了です。 

プリンタをご使用になる前に八ードウエアマニュアルもよく読んでご活用くださし、。 
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8 .パソコンのセツトアップ 


■プリンタドライバ「ネットワークプリンタのセットアップ J 

•セットアップ方法の選択 

ネットワークに接続されたプリンタをご使用する場合は「ネットワークプ IJ ンタの 
セットアップ」を選択して「次へ」をク IJ ックしてください。 

Windows 98 /Winclows Me ではネットワーク上のプ U ンタを検索してセットアッ 
プを行なえません。「マニュアルセツトアップ」で CP - LPR の機能を利用してネット 
ワーク上のプリンタと接続してください。 



図8 — 22 



図8 - 23 



•プリンタ検索 

プ IJ ンタ検索画面（図8 — 23) び表示され、近くのネットワークプ IJ ンタ（同ーヴ 
ブネット内の LAN につなびっているプ U ンタ）を検索します。インストールするプ IJ 
ンタと一致するものび見つかるとプ IJ ンタ IJ ストに表示されます。同じ機種のプ IJ ン 
夕び複数ある場合はそれぞれの IP アドレスを確認し、使用するプ IJ ンタを選択してく 
ださい。 

見つからない場合または、ヴブネット外のプ IJ ンタを使用する場合は「ホスト名また 
は IP アドレスを指定」を選択し、エディトボックスにホスト名または IP アドレスを 
入力して「検索」ボタンをクリックしてください。 


プ IJ ンタ IJ ストから使用するプリンタを選択して 「0 K 」 ボタンをク IJ ックしてくださ 
い。選択したプリンタへ出力するポートび設定されます。 


図8 — 24 
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8 .パソコンのセツトアップ 



図8 -25 


•プリンタセットアップ 

「プ U ンタの名前」を入力します。セットアップを行なラプ IJ ンタに関する設定を確 
認し、「次へ」ボタンをクリックしてください。 



図8 - 26 


•ファイルコピーの開始 

「次へ」ボタンをク IJ ックするとプ IJ ンタドライバに必要なファイルのコピーを開始 
します。 



図8 -27 


#ファイルのコピー 

ここまでで設定した内容に基づいて、ファイルのコピーとソフトウエアの登録び実行 
されます。 

いくつか確認のためのダイア□グび表示されますび、各ダイア□グのメッセージにし 
たびって、セットアップを完了してください。 
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8 .パソコンのセツトアップ 


■プリンタドライバ 「 USB 接続セットアップ J 



図8 - 28 


•セットアップ方法の選択 

パソコンとプリンタを US 目で接続する場合は、 「 US 目接続セットアップ」を選択し 
ます。この後指示び表示されるまで、 US 目ケーブルは接続せずに、プ IJ ンタの電源を 
オフにしておいてください。 

準備びでさましたら「次へ」をク IJ ックしてください。 



図8 - 29 



図8 - 30 


すでにプ IJ ンタび USB ポート出力でインス I -ールされている場合、図8 - 29の確 
認メッセージび表示されます。インス I -ール済みのプ IJ ンタを更新のみ行なう場合は 
「はい」をクリックしてください。「既にインス!-ールされているプ IJ ンタドライバを 
更新する」にチェックされて図 8-30 のプ U ンタセットアップダイア□グび表示さ 
れます。「次へ」をクリックしてください。ファイルコピーの開始ダイア□グび表示さ 
れますので「次へ」をクリックしてプ IJ ンタドライバの更新を行なってください。 

2台めのプ U ンタを US 目接続する場合は図8 — 29確認メッセージの「いいえ」を 
ク IJ ックして、 US 目接続セットアップをすすめてください。 
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8 .パソコンのセツトアップ 



図 8-31 


#ファイルのコピー 

ファイルのコピーび実行されます。 

Windows XP/Server 2003では図8 - 32 、 Windows 2000では図8 - 33の 
ダイア □ グボックスび表示されることびあります。 



図8 - 32 


「続行」ボタン (Windows 2000では「はい」ボタン）をク U ツクして、セツトアツ 
プを続行してください。 

Windows 2000/ XP/Server 2003ではファイルのコピーび表示されずに次の 
US 目プ IJ ンタ接続の検出び表示されることびあります。 



図8 - 33 
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8 .パソコンのセツトアップ 



図8 - 34 


• USB プリンタ接続の検出 

US 目プ IJ ンタ接続の検出（図8 — 34) び表示されましたら、次の操作を行なってく 
ださい。 

1.プ IJ ンタの電源びオフになっていることを確認し、パソコンとプ IJ ンタを US 目ケー 
ブルで接続します。 

2 .プ U ンタの電源をオンにします。 

プ U ンタの電源投入後、しばらくすると接続び確認されダイア□グは自動で閉じて次 
の処理に進みます。 


プ IJ ンタをオンにして、しばらくたっても（パソコンの処理速度によりますび概ね 
約日分)表示びそのままとなっている場合は、プ IJ ンタの電源をオフにしてから「検 
出中止」ボタンをクリックし、セットアップを中止してください。 

次の注意をご確認いたださ、再度セットアップを実行してください。 

US 目ケーブルを使ってプリンタをご利用いただく場合の注意 （32 ページ） 
再度セツトアップを行なっても同様の場合は、パソコンを再起動してからセット 
アップを行なってください。 
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过飄お。™. DLL が見つかりませ 


| F :¥ Drivers ¥ WIN9X Zl 

図8 -35 


キャンたル I 

スキップ巧 ）I 
註を田(の ...I 

韋目写(目 ).. . I 


7アイ ルの〕 ピー 




0 K 


8-パソコンのセツトアップ 


プ IJ ンタの電源を投入後にファイルのコピーび実施される場合びあります。図8 - 3日 
び表示されましたら「参照」ボタンをク IJ ックし 、 Windows ME の場合は本 CD - 
ROM の ¥ Drivers ¥ Win 9 x を指定して 「 OK 」 をク U ックします。 

Windows 2000/ XP/Server 2003の場合はインストール先フオルダ （ 図8 
-11 37ぺ ージ） の下位にある ¥ Drivers ¥ N 6000 ¥ W 2000 XP を指定して 「0 K 」 
をク IJ ックします。 


エアの巧化ウィザード 



巧しし V 、ードウェアの巧索ウィザードの閒始 

このウィザ-ドでは、み畑卜阳巧にお要ねリフトウ巧をインストルします： 
CAS の N 邮邮 

( J ) ードアに巧届のイシストール CD またはフ□タピーディ 
^ スウげある#合は、巧入して<ださい。 

インスト-ルちまを遇んでください。 

® シフトウ I アを自か岡こインスト-ルお雕数學' 

〇—技または特定の巧所からインストールする辩細)を） 

続行するには、じ的]をクリックしてくだぞい。 

民ミ, I :目 ;I [ みへ(凶) > ] 〔 キサン tz ル I 


Windows 2000 / XP/Server 2003ではプ U ンタの電源をオンにすると「新しい 
八ードウエアの検出ウイヴード」（図8 -36) び表示されることびあります。 


図8 - 36 
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8 .パソコンのセツトアップ 



図8 -37 


• Widnows 2000で「新しいノ V - ドウエア検出ウィザード J び表示された場合 

次の操作を行なつてください。 

図8 -37 「新しい八ードウエアの検索ウイヴードの開始」び表示されたら、「次へ」 
をク IJ ックします。 




A — ドかアデバイスドライバのインストル 

魏が魂觀な W デ麵ホ 


ベレーテインヴシステムで正しくれ巧するよ光試ちする 


汝のデバイスをインストルします 

CASIO SPEEDIA N 6000 




マ。ドライバファイルの巧 


なま方まを巧巧してくだれ、 

口 黃バぉ贈ぉ斷瞬歷萊 f 累雅徵懲 
广このデパイスの巧ミ的)ドライバを表示して、その一居からな巧才る⑩ 


_ <戻る(巨） _[ みへ化）> j _キャンたル」 

図8 - 38 


図8 — 38「八ードウエアデバイスドライバのインストール」び表示されたら「デ 
バイスに最適なドライバを検索する（推奨)」を選択して「次へ」をク IJ ックします。 



図8 - 39 


図 8-39 「ドライバファイルの特定」び表示されたら、「場所を指定」をチェック 
し「次へ」をクリックします。 
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8 .パソコンのセツトアップ 


回 


?^ 1 ^^ 1 § 08 ]^?^ィスクを指定したドラィブじ巧人 


キャンむレ J 


殺适元のファイルの] tf — 元を)： 

[D：¥Program F iles¥CASIO¥SPEEDIA¥Drivers¥ N6000¥W2i If '……ぎ联野:::'…'…I] 


図8 -40 


図8 -40 び表示されましたら、参照ボタンをク IJ ツクしインストール先フオルダ 
図 8 - 11 37ぺ一 、ジ） の下位にある ¥ Drivers ¥ N 6000 ¥ VV 2000 XP ¥ CP 60 NT 己 . INF 
を指定して 「0 K 」 をクリックします。 



図 8-41 


図 8-41 「ドライバファイルの検索」び表示されたら、「次へ」をク IJ ックします。 



図8 — 42 


図 8-42 のダイア□グび表示される場合びありますので、「はい」をク U ックします。 
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図 8 -43 


8.パソコンのセツトアップ 


図8 — 43「新しい八ードウエアの検索ウイヴードの完了」び表示されたら「完了」を 
ク IJ ックしてください。 

プ U ンタび U S B ケーブルで接続されたことを確認すると、セツトアップ処理を継続 
します。 


このほかにち、セットアップするソフトウエア固有の情報を表示するダイア□グび表 
示されることびあります。 

各ダイア□グのメッセージにしたびって、セツトアップを完了してください。 
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8 .パソコンのセツトアップ 



• Windows XP/Server 2003で「新しいノ V - ドウエア検出ウイザード J び表示され 
た場合次の操作を行なってください。 

Windows XP ServicePack 2 または Server 2003 ServicePackl の場合、図8 
-44 び表示されることびあります。「いいえ、今回は接続しません。」を選び「次へ」 
をク IJ ックします。 



I ''戻る(目 ‘I I 汝へ(が> ] 〔キサンかレ I 


図8 -45 


図8 -45 「新しい八ードウェアの検索ウィヴードの開始」び表示されたら「ソフト 
ウェアを自動的にインストールする（推奨)」を選び「次へ」をク IJ ックします。 


巧しい A —ドウ I アのな化ウィサー I 


下の一度かりトト’ウェアじをさなリフトウがを这んで化さい。 



道 


CASIO SPEEDIA N 如邮 



A このドライバ妊デうタル虽をされていま甘ん。 

ドうイ/ 诚是 をが を里む巧由 


[ く戻るお） |[ 次へ化)> I 〔 キャンむレ I 


図8 — 46「下の一覧から八ードウエアに最適なソフトウエアを選んでください。」び 
表示されたらバージョンを確認し、最新のプ IJ ンタドライバを選択して「次へ」をク 
U ックします。 

場所に Win 9 x を含むもの（例 D :¥ Drivers ¥ Win 9 x ¥ cp 60 w 9 m . inf ) は Windows 
98 / ME 用のプリンタドライバですので選択しないでください。 


図8 -46 
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8 .パソコンのセツトアップ 


A 


こ脚卜的 エア： 
ブリシ巧 


Hi 鷄 f | 減 違 鶴瓣雞臟を r OWS W との 

も錯呈を謗殺垂茲雞雜畫含热詔'！^偏を。 
麓^^^離棘^殿フ 


I阿 巧' F 顾博: lE 恐] 


図8 -47 


図8 -47 び表示される場合びありますので、「はい」をク U ックします。 



図8 -48 


図8 — 48「新しい八ードウエアの検索ウイヴードの完了」び表示されたら「完了」を 
ク IJ ックしてください。 

プ U ンタび U S 目ケーブルで接続されたことを確認すると、セツトアップ処理を継続 
します。 


このほかにち、セットアップするソフトウエア固有の情報を表示するダイア□グび表 
示されることびあります。 

各ダイア□グのメッセージにしたびって、セツトアップを完了してください。 
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■プリンタドライバ 「 LPT 接続セツトアップ J 


8.パソコンのセツトアップ 



図8 -49 


•セットアップ方法の選択 

ノ（ソコンの LPT (パラレルポート）とプ IJ ンタをプ IJ ンタケーブルで接続する場合は、 
「LPT 接続セットアップ」を選択し、「次へ」をク U ックしてください。 



図8 - 50 


#ファイルのコピー 

ファイルのコピーとソフトウエアの登録び実行されます。 



図 8-51 



ファイルのインストール前に Windows XP/Server 2003では図 8-51 、 Windows 
2000では図8-日2のダイア□グボックスび表示されることびあります。 

「続衍ボタン (Windows 2000では「はい」ボタン）をク U ックして、セットアッ 
プを続行してください。 

この他にを、セットアップするソフトウエア固有の情報を表示するダイア□グび表示 
されることびあります。 

各ダイア□グのメッセージにしたびって、セツトアップを完了してください。 


図8 -52 
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8 .パソコンのセツトアップ 


■プリンタドライバ「マニュアルセットアップ J 



図8 -53 


•セットアップ方法の選択 

プ IJ ンタフォルダに表示されるプ IJ ンタ名やポートをマニュアルで設定する場合は 
「マニュアルセットアップ」を選択し、「次へ」をク IJ ックしてください。 



「规こインストルされてし1るフリンがラかでま i 斤する」を遇反する i ：、 フリン妨アイ]ンぞ巧ぶせずに、 
フリンタトうかめミがのみ化ほす。 


フリンタのをおが 「門,-' ' で' r を ？ r 

I 拓甘 Cile! a " が … [iTililil 

フか、‘ティ - 

フリンタト''ライが CASIO SPEEDIA N 6000 

ホ•ート IP .129.1.53.1 92 まずね 》I 

巧ちほうフリン》 I こ設定 する -1 

巧で向巧信をほ巧 する 

テストげ刷の実お しない 


_ <戻る巧）」汝へ（が> ] _キわセル」 

図8 - 54 


•プリンタセットアップ 

プ IJ ンタフオルダに表示されるプリンタの名前を入力します。 

ポートなどその他設定を変更する場合は「変更」ボタンをク IJ ックします。 



•プリンタの設定 

ポート、通常使うプリンタに設定、双方向通信を使用、テスト印刷の実施をコンボボッ 
クスで設定します。使用するポートびコンボボックスに表示されない場合は「ポート 
の追加」ボタンをクリックしてください。 

設定び終わりましたら「次へ」をク IJ ックするとプ IJ ンタセツトアップ画面に戻りま 
す。 


図8 - 55 
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8 .パソコンのセツトアップ 



図8 -56 


•プリンタセットアップ 

プ□パティで表示されている各設定を確認し、「次へ」をク IJ ックしてください。 



•ファイルコピーの開始 

「次へ」ボタンをクリックしてプリンタドライバに必要なファイルのコピーを開始し 
ます。 


<戻る旧） [ A へのみ j キか虹レ I 

図8 -57 



図8 - 58 


#ファイルのコピー 

ここまでで設定した内容に基づいて、ファイルのコピーとソフトウエアの登録び実行 
されます。 

この他にち、セットアップするソフトウエア固有の情報を表示するダイア□グび表示 
されることびあります。 

各ダイア□グのメッセージにしたびって、セツトアップを完了してください。 
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